Wlaysk Zejączkowski 


Doktor filozofii, Profesor Szkoły politechniez- 

nej, Członek czynny Akademii umiejętności 

w Krakowie, Naczelny Dyrektor galie. Kasy 
oszczędności 


urodzony w roku 1837, zmarł we Lwowie 
dnia 8. października 1898 r., o godzinie wpół 


do 3-ciej po południu, po długiej i ciężkiej 


słabości, opatrzony św. Sakramentami. 


Obrzęd pogrzebowy na cmentarz 
Łyczakowski odbędzię się w poniedziałek 
dnia 10. października 1898 r., o godzinie 
8 po południu, z domu żałoby przy ul. 
Sykstuskiej 1. 46, na który w ciężkim 
smutku pogrążona Rodzina Zmarłego za- 
prasza. 


Lwów, dnia 8. października 1898. 


„CONCORDIA“ A. Kurkowski ul. Sobieskiego 1. 10 
Drukarnia St. Maniecki i Ska — Hotel Żorża. 


